THOMSON 


PARTS LIST 

LISTE PIECES DETACHEES 
ERSATZTEILLISTE 
LISTA PARTI Dl RICAMBIO 
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 


THOMSON 
21MH182 
Chassis ITC008 




A51ELD032X001 |> 

A51QDX993X234 |> 

A51ERF1 35X80 |> 


Version 1 : 21MH1821 
Version 2 : 21 MH1 822 
Version 3 : 21 MH1 823 


21MH182 Version 1 


MODULES 


MAIN IC008F56Y01 SYSO 

21449670 

FCB FAV USB TV/TVD008 

21444460 

KDB KDBI00802 

21301150 

nnnnnn 



D 



nnnnnn 



FZP60.61 

MP315 

A 10575090 

FZP66.93 

MP50 

A 10457120 

GK001 

TS0P1333 

25358570 

B001 

TDA6107JF/N3 

10804130 

F001 

TDA8177 

15053440 

P001 

TCET1103G 

A 10547560 

P030 

STV8130A+ 

10748720 

P031 

MC7805/ACT 

46007400 

P050 

TL431 

15069010 

R001 

CAT24WC08P 

21133090 

SI 00 

MSP341 5G-P0-B8 

10714120 

S200 

TDA7263 

10281150 

V001 

TDA9554 N3 ITC008 SOFT 

21433480 


ET1PSW S5.00 



17030,045, 

TR003 

DTC144EK SMD 

16007030 

TI050JL050 

BC856B SMD 

16006310 

TI060.070, 
TL031 ,062 

BC846B SMD 

16006260 

TL032.TR005 

BC337-40 

45001466 

TL035 

S2055N 

20578760 

TL060 

BCR191 SMD 

16006910 

TL061 

RN1409 SMD 

20688820 

TP020 

STP6NB90FP 

25460310 

TP022.052 

BC548B 

16000930 

TP023 

KTC8550D 

21039270 

TP025 

BC558B 

16001110 

TP 192 

BC858B SMD 

16006330 

TP193.TS201, 

204 

BC848B SMD 

16006290 

TR001 

BCR185SMD 

16006900 

TR002 

BCR141 SMD 

16006890 

TS202.203 

RN1402 (TE85L/R) SMD 

10966200 

TZ01 

SI 423 

A 50888780 


-H- 



DB004 

1N4004 

44009009 

DB030.031 ,050, 

051,070,071, 

DP037.097 

BAV21 

44044407 

DF001 

BZW04-48 

10351880 

DF002.003, 

DH004.DL004, 

030,062,DV071, 

DZ05 

1N4148 

44009209 

DF010.DL011, 

013.035.DP036 

1N4001 

16008160 

DF101.102, 

DL072.DS204, 

DV070.DZ01 

LL4148SMD 

16012450 

DH001 

BZX55B33 

80442730 

DI030.040 

BA782S SMD 

20542050 

DJI 20.DK003, 

004,005,006, 

DR001 

BZX55B5V6/ZPD5V6 2% 

70438200 

DL01 0,025,040, 
060,DP025,026, 
093 

RGP10G 

10459090 

DL012 

EGP10D 

20953640 

DP002,003,004, 

005 

BYW27-1 000 

10455390 

DP023.030 

BZX55C8V2 

11073660 

DP027.040 

BZX55C27 

60447870 

DP033 

BZX55B1 5/ZPD1 5 2% 

80444020 

DP057 

BZX55C9V1 

90578100 

DP061 

SB560 

20956430 

DP063 

BYW98-200 3.0A 

15103710 

DP080 

STTH5L06 

21285880 

DP095.DZ03 

ZPD1 0 2% 

80444160 

DV002,003,004 

MMSZ10T1 SMD 

15580530 

GK002 

LTL307/EE LED 

16010330 


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area 
Pour toutes precisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe 
Fur weitere Auskunfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienste 
Per precisazioni, contattare I'assistenza tecnica THOMSON sales europe 

Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe 

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'execution reserves pour tous les pays. • Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, 
Vervielfaltigungen - auch auszugsweise -nurmit unserer vorherigen Zustimmung zulassig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutd i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises. 


VERSION 1 

VERSION 2 
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HDI- 




FI010 

FI020 

FI030 

FI050 

QS101 

QV001 


LH01 0.LI032, 
LL040.LS101, 
102,1 03, LV001, 
004 

LI031 


-CZh 


0FWK6257K FOS 

K9659D 33M9HZ FOS 

40M4HZ 

5M74HZ 

18M432HZ 

12M0HZ 


10UH 


6,8UH 5% 


10545030 

21132460 

10664720 

20338170 

20612440 

25418130 


15039640 


13052120 


RB001 ,004, 
RL026 

1K5 OHM 5% 0,50W 


10121880 

RB013 

10R0 OHM 10% 0.50W 


15000160 

RB031 ,051,071 

560R0 OHM 10% 0,50W 


10257590 

RF004.006 

1 K5 OHM 1 % 0.25W 


80437630 

RF007 

1R21 OHM 1 % 0,70W 


13010820 

RF008 

1R5 OHM 5% 0,25W 

A 

13063950 

RL002 

60K4 OHM 1 % 0.25W 


15019910 

RL010 

0R1 OHM 10% 0,40W 

A 

15022510 

RL012 

0R22 OHM 5% 0,50W 

A 

10305450 

RL040 

47R0 OHM 5% 0,35W 

A 

20923340 

RP001 

4R7 OHM 5% 10W 


11063840 

RP002 

18R0 OHM 220V PTC 

A 

41398800 

RP015 

10M0 OHM 5% 1W 

A 

21090250 

RP020 

0R68 OHM 5% 2,5W 


20822410 

RP056 

130K0 OHM 1% 0.25W 


15514320 

RSI 03 

3R9 OHM 5% 0,25W 

A 

15009970 

RS216.219 

4R7 OHM 5% 0,35W 

A 

10226310 

RZ05 

29K4 OHM 1 % 0.25W 


60442370 

RZ07 

26K7 OHM 1 % 0.25W 


30940410 

HI- 




CB001 

10N0F3K0V 


14036450 

CB003.006, 

CL041 

1 0UF 20% 250V 


13039480 

CB004 

47N0F 5% 250V 


40433080 

CF004 

1N0F 10% 50V 


10138550 

CH008.CV002 

1 0OUOF 20% 25V 


43269060 

CI055.CV003 

100P0F 10% 16V 


20947390 

CL01 0,01 2,026, 
040.CP026.068 

330P0F 10% 1K0V 


14030320 

clou 

220U0F 20% 25V 85C 


43401100 

CL021 

8N2F 2,5% 2K0V 

A 

21158070 

CL022 

330P0F 10% 2K0V 


20833150 

CL023 

220N0F 5% 250V 


10676340 

CL060.CP097 

4U7F 20% 100.0V 85C 


13070930 

CP001 

100N0F 20% 275V 

A 

40404090 

CP004.005.006 

1N5F 10% 1K0V 


20338740 

CP008 

1 50U0F 20% 400V 


13050060 

CP009 

2N2F 20% 1 K6V 


10571760 

CP015 

2N2F 20% 400V 

A 

10660820 


CP033 

680P0F 10% 1K0V 

20505600 

CP050 

470P0F 5% 63V 

15001790 

CP063 

680P0F 5% 63V 

15001830 

CP080 

220U0F 20% 200V 

10658570 

CP088 

2N2F2K0V 

14036020 

CV001.004 

220N0F 10% 10V 

20947540 

CV005 

2N7F 10% 50V 

10138630 

CV006.008 

1U0F 10% 6.3V 

25491000 

CV007 

4.7NF 10% 50V 

10138710 




LL005 

FBT JF0501-19544 A 21323130 

LL026 

A 80367500 

LL032 

DRIVER 

20936440 

LP002 

23MH A 21289140 

LP003 

SMT32-P150 A 21260710 

OTHER PARTS 

AUTRES PIECES 
SONSTIGE TEILE 

ALTRE PARTI 

OTRAS PIEZAS 


BB005 

CATHODE RAY TUBE SOCKET A 
SUPPORT TUBE CATHODIQUE 
BILDROEHRENFASSUNG 
SUPPORTO TUBO CATODICO 
SOPORTET.R.C 

1 506533A 

BJ110 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

56029020 

BQ112 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

21117680 

BV001 

SCART SOCKET 

PRISE PERITEL 

EURO-AV-BUCHSE 

EUROPRESA NORMALIZZATA 
EUROCONECTOR 

10362830 

BV004 

CONNECTOR 

CONNECTEUR 

STECKVERBINDUNG 

CONNETTORE 

CONECTOR 

20487680 

CB001 

CABLE FLAT 8 PINS 400MM 
CABLE NAPPE 8 PINS 400MM 
KABEL FLACH 8 PINS 400MM 
CAVO FALDA 8 PINS 400MM 
CABLE 8 PINS 400MM 

2120041 A 

CH200 

ON/OFF SWITCH MSB2000 A 
CONTACTEUR MARCHE/ARRET 
MSB2000 

EIN-AUS SCHALTER MSB2000 
CONTATTORE ACCESO/ 

SPENTO MSB2000 

CONTACTOR MARCHA/PARADA 
MSB2000 

10276500 

FP001 

1A6T 250V TIME-LAG FUSE A 48064700 
1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE 

1A6T 250V SICHERUNG 

1 A6T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 

1A6T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO 

NH001 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 21383640 

CTF5560 TETE UHF/VHF 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 

CTF5560 TUNER UHF/VHF 

CTF5560 SINTONIZADOR UHF/VHF 


SKI 01, 102, 103, MICROSWITCH 

104,105 MICRO CONTACTEUR 

MIKROSCHALTER 
MICROINTERRUTTORE 
MICROCONTACTOR 

30011100 

EQUIPMENT/PRESENTATION 
EQUIPEMENT/PRESENTATION 
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE 
PARTI VARIE 

EQUIPO/PRESENTACION 

LOGO THOMSON CHROME 

LOGO THOMSON CHROME 

SCHRIFTZUG THOMSON CHROME 

MARCHIO THOMSON CHROME 

LOGOTIPO THOMSON CHROME 

25657790 

FRONT PANEL AL01TH 

FACADE AL01TH 

FRONTPLATTE AL01TH 

PANNELLO FRONTALE AL01TH 

PANEL FRONTAL AL01TH 

25813700 

REAR PANEL RGY49TH 

DOS RGY49TH 

RUECKWAND RGY49TH 

PANNELLO POSTERIORE RGY49TH 

TAPA POSTERIOR RGY49TH 

A 25796460 

LED WINDOW 

GLACE LED 

LED FENSTER 

VETRO LED 

CRISTAL LED 

25796540 

INFRARED WINDOW 

GLACE INFRAROUGE 

INFRAROTFENSTER 

VETRO INFRAROSSO 

CRISTAL INFRARROJO 

25796530 

CHASSIS SUPPORT 

SUPPORT CHASSIS 

CHASSIS HALTER 

SUPPORTO CHASSIS 

SOPORTE CHASSIS 

25650290 

FCB SUPPORT RGY49TH 

SUPPORT FCB RGY49TH 

FCB HALTER RGY49TH 

SUPPORTO FCB RGY49TH 

SOPORTE FCB RGY49TH 

25806870 

8R0 OHM 10W LOUSPEAKER 42X1 05MM 
8R0 OHM 10W HAUT PARLEUR 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W LAUTSPRECHER 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W ALTOPARLANTE 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W ALTAVOZ 42X1 05MM 

25737950 

ON/OFF SWITCH SUPPORT 

SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET 
HALTER EIN-AUS SCHALTER 

SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO 
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA 

25793080 

ON/OFF BUTTON CHI 1TH 

TOUCHE MARCHE/ARRET CHI 1TH 

EIN-AUS TASTE CH11TH 

TASTO ACCESO/SPENTO CHI 1TH 

TECLA MARCHA/PARADA CH11TH 

25813670 

BUTTON ASSY 5T CHI 1TH 

ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CHI 1TH 
TASTENEINHEIT 5T CHI 1TH 

ASSIEME TASTI 5T CHI 1TH 

CONJUNTO DE TECLAS 5T CH11TH 

25813660 

POWER SUPPLY LEAD 

CORDON D'ALIMENTATION 

NETZKABEL 

CAVO Dl ALIMENTAZIONE 

CABLE DE ALIMENTACION 

A 10260880 


21MH182 
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CORD STOPPER 
ATTACHE CORDON SECTEUR 
ZUGENTLASTUNG 

BRIDA CORDONEDI ALIMENTAZIONE 
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION 

A51ELD032X001 CATHODE RAY TUBE 
A51ELD032X001 TUBE CATHODIQUE 
A51ELD032X001 FARBBILDROEHRE 
A51ELD032X001 TUBO CATODICO 
A51ELD032X001 T.R.C 

DEGAUSSING C0IL445MM 
BOBINE DE DEMAGNETISATION 445MM 
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 445MM 
BOBINA Dl SMAGNETIZZAZIONE 445MM 
BOBINA DE DESIMANTACION 445MM 

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900 

RCT311TAM1 TELECOMMANDE 
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG 
RCT311TAM1 TELECOMANDO 
RCT311TAM1 TELEMANDO 

FOLDING BOX 25803160 

EMBALLAGE CARTON 

KARTON 

IMBALLAGGIO CARTONE 
EMBALAJE CARTON 

CARTON MIDDLE 25796600 

CARTON INTERMEDIATE 

KARTON MITTELTEIL 

CARTONE MEZZO 

CARTON MEDIO 

FITTING SET 25796590 

ENSEMBLE DE CALES 
POLSTER KIT 

ASSIEME DISTANZIATORE 
CONJUNTO CALZO 


MAINTENANCE TOOLS 
MAINTENANCE 

WERKZEUG FUER DAS GERAET 
UTENSILI Dl MANUTENZIONE 
MANTENIMIENTO 


ITC008 POWER SUPPLY REPAIR KIT 3571 1 620 

ITC008 KIT MAINTENANCE ALIMENTATION 

ITC008 REPARATURSET NETZTEIL 

ITC008 KIT PER RIPARARE ALIMENTAZIONE 

ITC008 KIT DE REPARACION ALIMENTACION 



ITC008 SERVICE MANUAL 35696810 

ITC008 DOC TECHNIQUE 

ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION 

ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

ITC008 DOCUMENTACION TECNICA 

ITC008 SERVICE MANUAL VERSION 2 35922830 

ITC008 DOC TECHNIQUE VERSION 2 
ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION VERSI0N2 
ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA VERSION 2 
ITC008 DOCUMENTACION VERSION 2 

21MH182 PARTS LIST 35908470 

21 MH1 82 LISTE DE PIECES DETACHEES 

21MH182 ERSATZTEILLISTE 

21MH182 LISTA PARTI Dl RICAMBIO 

21MH182 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 

CDROM ITC008 35765170 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

ITC008 UM BASIC PLUS (MB101) 50077480 

ITC008 NU BASIC PLUS (MB101) 

ITC008 BA BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 


25307670 


A 10772480 


A 10738830 


21MH182 

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to 
make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caracteristiques figurant sur ce document sont donnees a titre d'information et non 
d'engagement. En effet, soucieux de la qualite de nos produits, nous nous reservons le droit d'effectuer, sans preavis, toute modification ou amelioration. • Die 
Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualitat unserer Produkte standig zu verbessern, behalten wir uns 
das Recht auf Anderungen vor. ■ Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informative e senza impegno. Ci riserviamo il 
diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento se dan a titulo de informacion 
y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificacion o mejora. 


3/9 


THOMSON Sales Europe - S.A. au capital de 30 OOO OOO €- Siege : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464 


THOMSON 


PARTS LIST 

LISTE PIECES DETACHEES 
ERSATZTEILLISTE 
LISTA PARTI Dl RICAMBIO 
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 


THOMSON 
21MH182 
Chassis ITC008 




A51ELD032X001 |> 

A51QDX993X234 |> 

A51ERF1 35X80 |> 


Version 1 : 21MH1821 
Version 2 : 21 MH1 822 
Version 3 : 21 MH1 823 


21MH182 Version 2 


MODULES 


MAIN IC008F56R01SYS0 

21449680 

FCB FAV USB TV/TVD008 

21444460 

KDB KDBI00802 

21301150 

nnnnnn 



D 



nnnnnn 



FZP60.61 

MP315 

A 10575090 

FZP66.93 

MP50 

A 10457120 

GK001 

TS0P1333 

25358570 

B001 

TDA6107JF/N3 

10804130 

F001 

TDA8177 

15053440 

P001 

TCET1103G 

A 10547560 

P030 

STV8130A+ 

10748720 

P031 

MC7805/ACT 

46007400 

P050 

TL431 

15069010 

R001 

CAT24WC08P 

21133090 

SI 00 

MSP341 5G-P0-B8 

10714120 

S200 

TDA7263 

10281150 

V001 

TDA9554 N3 ITC008 SOFT 

21433480 


ET1PSW S5.00 



TI030.045, 

TR003 

DTC144EK SMD 

16007030 

TI050JL050 

BC856B SMD 

16006310 

TI060.070, 
TL031 ,062 

BC846B SMD 

16006260 

TL032.TR005 

BC337-40 

45001466 

TL035 

S2055N 

20578760 

TL060 

BCR191 SMD 

16006910 

TL061 

RN1409 SMD 

20688820 

TP020 

STP6NB90FP 

25460310 

TP022.052 

BC548B 

16000930 

TP023 

KTC8550D 

21039270 

TP025 

BC558B 

16001110 

TP 192 

BC858B SMD 

16006330 

TP1 93.TS201 , 
204 

BC848B SMD 

16006290 

TR001 

BCR185SMD 

16006900 

TR002 

BCR141 SMD 

16006890 

TS202.203 

RN1402 (TE85L/R) SMD 

10966200 

TZ01 

SI 423 

A 50888780 


-H- 



DB004 

1N4004 

44009009 

DB030.031 ,050, 

051,070,071, 

DP037.097 

BAV21 

44044407 

DF001 

BZW04-48 

10351880 

DF002.003, 

DH004.DL004, 

030,062,DV071, 

DZ05 

1N4148 

44009209 

DF010.DL011, 

013.035.DP036 

1N4001 

16008160 

DF101.102, 

DL072.DS204, 

DV070.DZ01 

LL4148SMD 

16012450 

DH001 

BZX55B33 

80442730 

DI030.040 

BA782S SMD 

20542050 

DJI 20.DK003, 

004,005,006, 

DR001 

BZX55B5V6/ZPD5V6 2% 

70438200 

DL01 0,025,040, 
060,DP025,026, 
093 

RGP10G 

10459090 

DL012 

EGP10D 

20953640 

DP002,003,004, 

005 

BYW27-1 000 

10455390 

DP023.030 

BZX55C8V2 

11073660 

DP027.040 

BZX55C27 

60447870 

DP033 

BZX55B1 5/ZPD1 5 2% 

80444020 

DP057 

BZX55C9V1 

90578100 

DP061 

SB560 

20956430 

DP063 

BYW98-200 3.0A 

15103710 

DP080 

STTH5L06 

21285880 

DP095.DZ03 

ZPD1 0 2% 

80444160 

DV002,003,004 

MMSZ10T1 SMD 

15580530 

GK002 

LTL307/EE LED 

16010330 


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area 
Pour toutes precisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe 
Fur weitere Auskunfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienste 
Per precisazioni, contattare I'assistenza tecnica THOMSON sales europe 

Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe 

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'execution reserves pour tous les pays. • Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, 
Vervielfaltigungen - auch auszugsweise -nurmit unserer vorherigen Zustimmung zulassig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutd i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises. 
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30011100 







-\u\- 

r^, 




FI010 

0FWK6257K FOS 


10545030 

FI020 

K9659D 33M9HZ FOS 


21132460 

FI030 

40M4HZ 


10664720 

FI050 

5M74HZ 


20338170 

QS101 

18M432HZ 


20612440 

QV001 

12M0HZ 


25418130 











LH01 0.LI032, 10UH 
LL040.LS101, 

102,1 03, LV001, 

004 



15039640 

LI031 

6,8UH 5% 


13052120 

H 1- 





RB001 ,004, 
RL026 

1K5 0HM 5% 0,50W 


10121880 

RB013 

10R0 OHM 10% 0,50W 


15000160 

RB031 ,051,071 560R0 OHM 10% 0.50W 


10257590 

RF004.006 

1K5 OHM 1% 0.25W 


80437630 

RF007 

1R37 OHM 1% 0,70W 


21319130 

RF008 

1R5 0HM 5% 0,25W 

A 

13063950 

RL010 

0R1 OHM 10% 0,40W 

A 

15022510 

RL012 

0R22 OHM 5% 0,50W 

A 

10305450 

RL040 

47R0 OHM 5% 0,35W 

A 

20923340 

RP001 

4R7 OHM 5% 10W 


11063840 

RP002 

18R0 OHM 220V PTC 

A 

41398800 

RP015 

10M0 OHM 5% 1W 

A 

21090250 

RP020 

0R68 OHM 5% 2,5W 


20822410 

RP056 

130K0 OHM 1% 0,25W 


15514320 

RSI 03 

3R9 OHM 5% 0,25W 

A 

15009970 

RS21 6,21 9 

4R7 OHM 5% 0,35W 

A 

10226310 

RZ05.07 

29K4 OHM 1% 0,25W 


60442370 

HI- 





CB001 

10N0F3K0V 


14036450 

CB003.006, 

CL041 

1 0UF 20% 250V 


13039480 

CB004 

47N0F 5% 250V 


40433080 

CF004 

1N0F 10% 50V 


10138550 

CH008.CV002 

1 0OUOF 20% 25V 


43269060 

CI055.CV003 

100P0F 10% 16V 


20947390 

CL01 0,01 2,026, 330P0F 10% 1K0V 
040,CP026,068 


14030320 

CL011 

220U0F 20% 25V 85C 


43401100 

CL021 

6N8F 3.5% 1K6V 

A 

20079340 

CL024 

290N0F 5% 250V 

A 

10777420 

CL060.CP097 

4U7F 20% 100.0V 85C 


13070930 

CP001 

100N0F 20% 275V 

A 

40404090 

CP004,005,006 1N5F 10% 1K0V 


20338740 

CP008 

1 50U0F 20% 400V 


13050060 

CP009 

2N2F 20% 1 K6V 


10571760 

CP015 

2N2F 20% 400V 

A 

10660820 

CP033 

680P0F 10% 1K0V 


20505600 

CP050 

470P0F 5% 63V 


15001790 

CP063 

680P0F 5% 63V 


15001830 


CP080 

220U0F 20% 200V 

10658570 

CP088 

2N2F2K0V 

14036020 

CV001 ,004 

220N0F 10% 10V 

20947540 

CV005 

2N7F 10% 50V 

10138630 

CV006.008 

1U0F 10% 6.3V 

25491000 

CV007 

4.7NF 10% 50V 

10138710 




LL005 

DSTMH30 A 

10691490 

LL026 

A 80367500 

LL032 

DRIVER 

20936440 

LP002 

23MH A 21289140 

LP003 

SMT32-P150 A 21260710 

OTHER PARTS 

AUTRES PIECES 
SONSTIGE TEILE 

ALTRE PARTI 

OTRAS PIEZAS 


BB005 

CATHODE RAY TUBE SOCKET A 
SUPPORT TUBE CATHODIQUE 
BILDROEHRENFASSUNG 
SUPPORTO TUBO CATODICO 
SOPORTE T.R.C 

1 506533A 

BJ110 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

56029020 

BQ112 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

21117680 

BV001 

SCART SOCKET 

PRISE PERITEL 

EURO-AV-BUCHSE 

EUROPRESA NORMALIZZATA 
EUROCONECTOR 

10362830 

BV004 

CONNECTOR 

CONNECTEUR 

STECKVERBINDUNG 

CONNETTORE 

CONECTOR 

20487680 

CB001 

CABLE FLAT 8 PINS 400MM 
CABLE NAPPE 8 PINS 400MM 
KABEL FLACH 8 PINS 400MM 
CAVO FALDA 8 PINS 400MM 
CABLE 8 PINS 400MM 

2120041 A 

CH200 

ON/OFF SWITCH MSB2000 A 
CONTACTEUR MARCHE/ARRET 
MSB2000 

EIN-AUS SCHALTER MSB2000 
CONTATTORE ACCESO/ 

SPENTO MSB2000 

CONTACTOR MARCHA/PARADA 
MSB2000 

10276500 

FP001 

1A6T 250V TIME-LAG FUSE A 48064700 
1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE 

1A6T 250V SICHERUNG 

1 A6T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 

1A6T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO 

NH001 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 
CTF5560 TETE UHF/VHF 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 
CTF5560 TUNER UHF/VHF 
CTF5560 SINTONIZADOR 
UHF/VHF 

21383640 


SKI 01, 102, 103, MICROSWITCH 
104,105 MICRO CONTACTEUR 

MIKROSCHALTER 
MICROINTERRUTTORE 
MICROCONTACTOR 

EQUIPMENT/PRESENTATION 
EQUIPEMENT/PRESENTATION 
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE 
PARTI VARIE 

EQUIPO/PRESENTACION 


LOGO THOMSON CHROME 25657790 

LOGO THOMSON CHROME 

SCHRIFTZUG THOMSON CHROME 

MARCHIO THOMSON CHROME 

LOGOTIPO THOMSON CHROME 

FRONT PANEL AL01TH 25813700 

FACADE AL01TH 

FRONTPLATTE AL01TH 

PANNELLO FRONTALE AL01TH 

PANEL FRONTAL AL01TH 

REAR PANEL RGY49TH A 25796460 

DOS RGY49TH 

RUECKWAND RGY49TH 

PANNELLO POSTERIORE RGY49TH 

TAPA POSTERIOR RGY49TH 

LED WINDOW 
GLACE LED 
LED FENSTER 
VETRO LED 
CRISTAL LED 

INFRARED WINDOW 
GLACE INFRAROUGE 
INFRAROTFENSTER 
VETRO INFRAROSSO 
CRISTAL INFRARROJO 

CHASSIS SUPPORT 
SUPPORT CHASSIS 
CHASSIS HALTER 
SUPPORTO CHASSIS 
SOPORTE CHASSIS 

FCB SUPPORT RGY49TH 25806870 

SUPPORT FCB RGY49TH 

FCB HALTER RGY49TH 

SUPPORTO FCB RGY49TH 

SOPORTE FCB RGY49TH 

8R0 OHM 10W LOUSPEAKER 42X105MM 25737950 

8R0 OHM 10W HAUT PARLEUR 42X1 05MM 

8R0 OHM 1 0W LAUTSPRECHER 42X1 05MM 

8R0 OHM 1 0W ALTOPARLANTE 42X1 05MM 

8R0 OHM 1 0W ALTAVOZ 42X1 05MM 


25796540 


25796530 


25650290 


ON/OFF SWITCH SUPPORT 25793080 

SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET 

HALTER EIN-AUS SCHALTER 

SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO 

SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA 

ON/OFF BUTTON CHI 1TH 25813670 

TOUCHE MARCHE/ARRET CHI 1TH 

EIN-AUS TASTE CH11TH 

TASTO ACCESO/SPENTO CHI 1TH 

TECLA MARCHA/PARADA CH11TH 

BUTTON ASSY 5T CHI 1TH 25813660 

ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CHI 1TH 

TASTENEINHEIT 5T CHI 1TH 

ASSIEME TASTI 5T CHI 1TH 

CONJUNTO DE TECLAS 5T CH1 1 TH 

POWER SUPPLY LEAD A 10260880 

CORDON D'ALIMENTATION 

NETZKABEL 

CAVO Dl ALIMENTAZIONE 
CABLE DE ALIMENTACION 


21MH182 
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CORD STOPPER 25307670 

ATTACHE CORDON SECTEUR 

ZUGENTLASTUNG 

BRIDA CORDONEDI ALIMENTAZIONE 
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION 

A51QDX993X234 CATHODE RAY TUBE A 56018680 

A51 QDX993X234 TUBE CATHODIQUE 
A51 QDX993X234 FARBBILDROEHRE 
A51QDX993X234TUB0 CATODICO 
A51 QDX993X234 T.R.C 

DEGAUSSING COIL 445MM A 10738830 

BOBINE DE DEMAGNETISATION 445MM 
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 445MM 
BOBINA Dl SMAGNETIZZAZIONE 445MM 
BOBINA DE DESIMANTACION 445MM 

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900 

RCT311TAM1 TELECOMMANDE 
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG 
RCT311TAM1 TELECOMANDO 
RCT311TAM1 TELEMANDO 

FOLDING BOX 25803160 

EMBALLAGE CARTON 

KARTON 

IMBALLAGGIO CARTONE 
EMBALAJE CARTON 

CARTON MIDDLE 25796600 

CARTON INTERMEDIAIRE 

KARTON MITTELTEIL 

CARTONE MEZZO 

CARTON MEDIO 

FITTING SET 25796590 

ENSEMBLE DE CALES 
POLSTER KIT 

ASSIEME DISTANZIATORE 
CONJUNTO CALZO 


MAINTENANCE TOOLS 
MAINTENANCE 

WERKZEUG FUER DAS GERAET 
UTENSILI Dl MANUTENZIONE 
MANTENIMIENTO 


ITC008 POWER SUPPLY REPAIR KIT 
ITC008 KIT MAINTENANCE ALIMENTATION 
ITC008 REPARATURSET NETZTEIL 
ITC008 KIT PER RIPARARE ALIMENTAZIONE 
ITC008 KIT DE REPARACION ALIMENTACION 


35711620 



ITC008 SERVICE MANUAL 35696810 

ITC008 DOC TECHNIQUE 

ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION 

ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

ITC008 DOCUMENTACION TECNICA 

ITC008 SERVICE MANUAL VERSION 2 35922830 

ITC008 DOC TECHNIQUE VERSION 2 
ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION VERSI0N2 
ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA VERSION 2 
ITC008 DOCUMENTACION VERSION 2 

21MH182 PARTS LIST 35908470 

21 MH1 82 LISTE DE PIECES DETACHEES 

21MH182 ERSATZTEILLISTE 

21MH182 LISTA PARTI Dl RICAMBIO 

21MH182 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 

CDROM ITC008 35765170 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

ITC008 UM BASIC PLUS (MB101) 50077480 

ITC008 NU BASIC PLUS (MB101) 

ITC008 BA BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 


21 M HI 82 

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to 
make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caracteristiques figurant sur ce document sont donnees a titre d'information et non 
d'engagement. En effet, soucieux de la qualite de nos produits, nous nous reservons le droit d'effectuer, sans preavis, toute modification ou amelioration. • Die 
Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualitat unserer Produkte standig zu verbessern, behalten wir uns 
das Recht auf Anderungen vor. ■ Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informative e senza impegno. Ci riserviamo il 
diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento se dan a titulo de informacion 
y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificacion o mejora. 
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THOMSON 


PARTS LIST 

LISTE PIECES DETACHEES 
ERSATZTEILLISTE 
LISTA PARTI Dl RICAMBIO 
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 


THOMSON 
21MH182 
Chassis ITC008 




A51ELD032X001 |> 

A51QDX993X234 |> 

A51ERF1 35X80 |> 


Version 1 : 21MH1821 
Version 2 : 21 MH1 822 
Version 3 : 21 MH1 823 


21MH182 Version 3 

MODULES 


MAIN IC008F56P01SYS0 
FCB FAV USB TV/TVD008 

KDB KDBI00802 

nnnnnn 


3 

uuuuulT 

FZP60.61 

FZP66.93 

GK001 

IB001 

IF001 

IP001 

IP030 

IP031 

IP050 

IR001 

IS100 

IS200 

IV001 


MP315 

MP50 

TS0P1333 

TDA6107JF/N3 

TDA8177 

TCET1103G 

STV8130A+ 

MC7805/ACT 

TL431 

CAT24WC08P 
MSP341 5G-P0-B8 
TDA7263 

TDA9554 N3 ITC008 SOFT 
ET1PSW S5.00 


21449650 

21444460 

21301150 


10575090 

10457120 

25358570 

10804130 

15053440 

10547560 

10748720 

46007400 

15069010 

21133090 

10714120 

10281150 

21433480 


©- 

TI030.045, 

TR003 

TI050.TL050 

TI060.070, 

TL031 ,062 

TL032JR005 

TL035 

TL060 

TL061 

TP020 

TP022.052 

TP023 

TP025 

TP 192 

TP193.TS201, 

204 

TR001 

TR002 

TS202.203 

TZ01 


DTC144EK SMD 

BC856B SMD 
BC846B SMD 

BC337-40 
S2055N 
BCR191 SMD 
RN1409 SMD 
STP6NB90FP 
BC548B 
KTC8550D 
BC558B 
BC858B SMD 
BC848B SMD 


16007030 

16006310 

16006260 

45001466 

20578760 

16006910 

20688820 

25460310 

16000930 

21039270 

16001110 

16006330 

16006290 


BCR185SMD 16006900 

BCR141 SMD 16006890 

RN1402 (TE85L/R) SMD 10966200 

SI 423 A 50888780 


-H- 



DB004 

1N4004 

44009009 

DB030.031 ,050, 

051,070,071, 

DP037.097 

BAV21 

44044407 

DF001 

BZW04-48 

10351880 

DF002.003, 

DH004.DL004, 

030,062,DV071, 

DZ05 

1N4148 

44009209 

DF010.DL011, 

013.035.DP036 

1N4001 

16008160 

DF1 01 ,1 02, 

DL072.DS204, 

DV070.DZ01 

LL4148SMD 

16012450 

DH001 

BZX55B33 

80442730 

DI030.040 

BA782S SMD 

20542050 

DJI 20.DK003, 

004,005,006, 

DR001 

BZX55B5V6/ZPD5V6 2% 

70438200 

DL01 0,025,040, 
060,DP025,026, 
093 

RGP10G 

10459090 

DL012 

EGP10D 

20953640 

DP002,003,004, 

005 

BYW27-1 000 

10455390 

DP023.030 

BZX55C8V2 

11073660 

DP027.040 

BZX55C27 

60447870 

DP033 

BZX55B1 5/ZPD1 5 2% 

80444020 

DP057 

BZX55C9V1 

90578100 

DP061 

SB560 

20956430 

DP063 

BYW98-200 3.0A 

15103710 

DP080 

STTH5L06 

21285880 

DP095.DZ03 

ZPD1 0 2% 

80444160 

DV002,003,004 

MMSZ10T1 SMD 

15580530 

GK002 

LTL307/EE LED 

16010330 


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area 
Pour toutes precisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe 
Fur weitere Auskunfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienste 
Per precisazioni, contattare I'assistenza tecnica THOMSON sales europe 

Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe 


VERSION 1 03/2005 

VERSION 2 08 / 2005 


35908470 
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HDI- 




FI010 

FI020 

FI030 

FI050 

QS101 

QV001 


0FWK6257K FOS 

K9659D 33M9HZ FOS 

40M4HZ 

5M74HZ 

18M432HZ 

12M0HZ 


10545030 

21132460 

10664720 

20338170 

20612440 

25418130 


LH01 0.LI032, 
LL040.LS101, 
102,1 03, LV001, 
004 

10UH 


15039640 

LI031 

6,8UH 5% 


13052120 

H=h 

RB001 ,004, 
RL026 

1K5 OHM 5% 0,50W 


10121880 

RB013 

10R0 OHM 10% 0,50W 


15000160 

RB031 ,051,071 

560R0 OHM 10% 0,50W 


10257590 

RF004.006 

1 K5 OHM 1 % 0,25W 


80437630 

RF007 

1R21 OHM 1 % 0,70W 


10254230 

RF008 

1R5 OHM 5% 0,25W 

A 

13063950 

RL010 

0R1 OHM 10% 0,40W 

A 

15022510 

RL012 

0R22 OHM 5% 0,50W 

A 

10305450 

RL040 

47R0 OHM 5% 0,35W 

A 

20923340 

RP001 

4R7 OHM 5% 10W 


11063840 

RP002 

18R0 OHM 220V PTC 

A 

41398800 

RP015 

10M0 OHM 5% 1W 

A 

21090250 

RP020 

0R68 OHM 5% 2,5W 


20822410 

RP056 

130K0 OHM 1% 0,25W 


15514320 

RSI 03 

3R9 OHM 5% 0,25W 

A 

15009970 

RS21 6,21 9 

4R7 OHM 5% 0,35W 

A 

10226310 

RZ05 

27K4 OHM 1 % 0,25W 


80437740 

RZ07 

29K4 OHM 1 % 0,25W 


60442370 

HI- 

CB001 

10N0F3K0V 


14036450 

CB003.006, 

CL041 

1 0UF 20% 250V 


13039480 

CB004 

47N0F 5% 250V 


40433080 

CF004 

1N0F 10% 50V 


10138550 

CH008.CV002 

1 0OUOF 20% 25V 


43269060 

CI055.CV003 

100P0F 10% 16V 


20947390 

CL01 0,01 2,026, 
040,CP026,068 

330P0F 10% 1K0V 


14030320 

CL011 

220U0F 20% 25V 85C 


43401100 

CL021 

8N0F 3.5% 1 K6V 

A 

10767990 

CL024 

360N0F 5% 250V 

A 

43441500 

CL060.CP097 

4U7F 20% 100.0V 85C 


13070930 

CP001 

100N0F 20% 275V 

A 

40404090 

CP004,005,006 

1N5F 10% 1K0V 


20338740 

CP008 

150U0F 20% 400V 


13050060 

CP009 

2N2F 20% 1 K6V 


10571760 

CP015 

2N2F 20% 400V 

A 

10660820 

CP033 

680P0F 10% 1K0V 


20505600 

CP050 

470P0F 5% 63V 


15001790 


CP063 

680P0F 5% 63V 

15001830 

CP080 

220U0F 20% 200V 

10658570 

CP088 

2N2F2K0V 

14036020 

CV001 ,004 

220N0F 10% 10V 

20947540 

CV005 

2N7F 10% 50V 

10138630 

CV006.008 

1U0F 10% 6.3V 

25491000 

CV007 

4.7NF 10% 50V 

10138710 




LL005 

DSTMH30 A 

10691490 

LL026 

A 80367500 

LL032 

DRIVER 

20936440 

LP002 

23MH A 21289140 

LP003 

SMT32-P150 A 21260710 

OTHER PARTS 

AUTRES PIECES 
SONSTIGE TEILE 

ALTRE PARTI 

OTRAS PIEZAS 


BB005 

CATHODE RAY TUBE SOCKET A 
SUPPORT TUBE CATHODIQUE 
BILDROEHRENFASSUNG 
SUPPORTO TUBO CATODICO 
SOPORTET.R.C 

1 506533A 

BJ110 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

56029020 

BQ112 

HEADPHONE SOCKET 

PRISE CASQUE 

KOPFHOERERBUCHSE 

PRESAJACK 

TOMA JACK 

21117680 

BV001 

SCART SOCKET 

PRISE PERITEL 

EURO-AV-BUCHSE 

EUROPRESANORMALIZZATA 

EUROCONECTOR 

10362830 

BV004 

CONNECTOR 

CONNECTEUR 

STECKVERBINDUNG 

CONNETTORE 

CONECTOR 

20487680 

CB001 

CABLE FLAT 8 PINS 400MM 
CABLE NAPPE 8 PINS 400MM 
KABEL FLACH 8 PINS 400MM 
CAVO FALDA 8 PINS 400MM 
CABLE 8 PINS 400MM 

2120041 A 

CH200 

ON/OFF SWITCH MSB2000 A 
CONTACTEUR MARCHE/ARRET 
MSB2000 

EIN-AUS SCHALTER MSB2000 
CONTATTORE ACCESO/ 

SPENTO MSB2000 

CONTACTOR MARCHA/PARADA 
MSB2000 

10276500 

FP001 

1A6T 250V TIME-LAG FUSE A 48064700 
1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE 

1A6T 250V SICHERUNG 

1 A6T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 

1A6T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO 

NH001 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 
CTF5560 TETE UHF/VHF 

CTF5560 UHF/VHF TUNER 
CTF5560 TUNER UHF/VHF 
CTF5560 SINTONIZADOR 
UHF/VHF 

21383640 


SKI 01, 102, 103, MICROSWITCH 

104,105 MICRO CONTACTEUR 

MIKROSCHALTER 
MICROINTERRUTTORE 
MICROCONTACTOR 

30011100 

EQUIPMENT/PRESENTATION 
EQUIPEMENT/PRESENTATION 
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE 
PARTI VARIE 

EQUIPO/PRESENTACION 

LOGO THOMSON CHROME 

LOGO THOMSON CHROME 

SCHRIFTZUG THOMSON CHROME 

MARCHIO THOMSON CHROME 

LOGOTIPO THOMSON CHROME 

25657790 

FRONT PANEL AL01TH 

FACADE AL01TH 

FRONTPLATTE AL01TH 

PANNELLO FRONTALE AL01TH 

PANEL FRONTAL AL01TH 

25813700 

REAR PANEL RGY49TH 

DOS RGY49TH 

RUECKWAND RGY49TH 

PANNELLO POSTERIORE RGY49TH 

TAPA POSTERIOR RGY49TH 

A 25796460 

LED WINDOW 

GLACE LED 

LED FENSTER 

VETRO LED 

CRISTAL LED 

25796540 

INFRARED WINDOW 

GLACE INFRAROUGE 

INFRAROTFENSTER 

VETRO INFRAROSSO 

CRISTAL INFRARROJO 

25796530 

CHASSIS SUPPORT 

SUPPORT CHASSIS 

CHASSIS HALTER 

SUPPORTO CHASSIS 

SOPORTE CHASSIS 

25650290 

FCB SUPPORT RGY49TH 

SUPPORT FCB RGY49TH 

FCB HALTER RGY49TH 

SUPPORTO FCB RGY49TH 

SOPORTE FCB RGY49TH 

25806870 

8R0 OHM 10W LOUSPEAKER 42X1 05MM 
8R0 OHM 10W HAUT PARLEUR 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W LAUTSPRECHER 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W ALTOPARLANTE 42X1 05MM 
8R0 OHM 1 0W ALTAVOZ 42X1 05MM 

25737950 

ON/OFF SWITCH SUPPORT 

SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET 
HALTER EIN-AUS SCHALTER 

SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO 
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA 

25793080 

ON/OFF BUTTON CHI 1TH 

TOUCHE MARCHE/ARRET CHI 1TH 

EIN-AUS TASTE CH11TH 

TASTO ACCESO/SPENTO CHI 1TH 

TECLA MARCHA/PARADA CH11TH 

25813670 

BUTTON ASSY 5T CHI 1TH 

ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CHI 1TH 
TASTENEINHEIT 5T CHI 1TH 

ASSIEME TASTI 5T CHI 1TH 

CONJUNTO DE TECLAS 5T CH11TH 

25813660 

POWER SUPPLY LEAD 

CORDON D'ALIMENTATION 

NETZKABEL 

CAVO Dl ALIMENTAZIONE 

CABLE DE ALIMENTACION 

A 10260880 


21MH182 
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CORD STOPPER 
ATTACHE CORDON SECTEUR 
ZUGENTLASTUNG 

BRIDA CORDONEDI ALIMENTAZIONE 
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION 

FOCUS CABLE 450MM 
CABLE FOCUS 450MM 
FOKUSKABEL 450MM SW 
CAVO FUOCO 450MM 
CABLE FOCUS 450MM 

A51ERF1 35X80 CATHODE RAY TUBE 
A51ERF1 35X80 TUBE CATHODIQUE 
A51ERF1 35X80 FARBBILDROEHRE 
A51ERF1 35X80 TUBO CATODICO 
A51ERF1 35X80 T.R.C 

DEGAUSSING C0IL445MM 
BOBINE DE DEMAGNETISATION 445MM 
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 445MM 
BOBINA Dl SMAGNETIZZAZIONE 445MM 
BOBINA DE DESIMANTACION 445MM 

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900 

RCT311TAM1 TELECOMMANDE 
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG 
RCT311TAM1 TELECOMANDO 
RCT311TAM1 TELEMANDO 

FOLDING BOX 25803160 

EMBALLAGE CARTON 

KARTON 

IMBALLAGGIO CARTONE 
EMBALAJE CARTON 

CARTON MIDDLE 25796600 

CARTON INTERMEDIAIRE 

KARTON MITTELTEIL 

CARTONE MEZZO 

CARTON MEDIO 

FITTING SET 25796590 

ENSEMBLE DE CALES 
POLSTER KIT 

ASSIEME DISTANZIATORE 
CONJUNTO CALZO 


MAINTENANCE TOOLS 
MAINTENANCE 

WERKZEUG FUER DAS GERAET 
UTENSILI Dl MANUTENZIONE 
MANTENIMIENTO 


ITC008 POWER SUPPLY REPAIR KIT 3571 1 620 

ITC008 KIT MAINTENANCE ALIMENTATION 

ITC008 REPARATURSET NETZTEIL 

ITC008 KIT PER RIPARARE ALIMENTAZIONE 

ITC008 KIT DE REPARACION ALIMENTACION 



ITC008 SERVICE MANUAL 35696810 

ITC008 DOC TECHNIQUE 

ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION 

ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

ITC008 DOCUMENTACION TECNICA 

ITC008 SERVICE MANUAL VERSION 2 35922830 

ITC008 DOC TECHNIQUE VERSION 2 
ITC008 TECHNISCHE DOKUMENTATION VERSION2 
ITC008 DOCUMENTAZIONE TECNICA VERSION 2 
ITC008 DOCUMENTACION VERSION 2 

21MH182 PARTS LIST 35908470 

21 MH1 82 LISTE DE PIECES DETACHEES 

21MH182 ERSATZTEILLISTE 

21MH182 LISTA PARTI Dl RICAMBIO 

21MH182 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 

CDROM ITC008 35765170 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

CDROM ITC008 

ITC008 UM BASIC PLUS (MB101) 50077480 

ITC008 NU BASIC PLUS (MB101) 

ITC008 BA BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 

ITC008IU BASIC PLUS (MB1 01) 


25307670 


10340810 


A 10776120 


A 10738830 


21MH182 

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to 
make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caracteristiques figurant sur ce document sont donnees a titre d'information et non 
d'engagement. En effet, soucieux de la qualite de nos produits, nous nous reservons le droit d'effectuer, sans preavis, toute modification ou amelioration. • Die 
Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualitat unserer Produkte standig zu verbessern, behalten wir uns 
das Recht auf Anderungen vor. ■ Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informative e senza impegno. Ci riserviamo il 
diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento se dan a titulo de informacion 
y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificacion o mejora. 
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